Für den AOR AR-8200 haben wir ein (fast) universelles 
Interface im Programm. 


Modell AR8200-9 


Dank modernster SMD-Technik konnte die komplette Schaltung des Interface-Kabel 
in ein Sub-D 9 Pol Gehäuse untergebracht werden.( ideal für die COM-Schnittstellen! 
). Damit unterscheidet sich dieses Interface-Kabel von vielen anderen Modellen am 
Markt, deren Schaltungen in einem (älteren...) 25 poligem Gehäuse untergebracht 
sind und dadurch fast immer einen zusätzlichen Adapter benötigen. AR8200-9 kann 
aber weitaus mehr als nur die Verbindung zwischen PC und Handscanner herstellen. 
Folgende weitere Ausgänge bzw. Schaltfunktionen bietet dieses moderne Interface- 
Kabel. 


mAGC - Ausgang 
mDisriminatorausgang ( Decoder, etc.) 


mRecorder-Steuerung für Recorder mit 2,5mm ON/OFF Steuerung 
mNF-Ausgang 


Damit haben Sie auch bei kommenden " Ideen " nur ein Kabel ! 
..natürlich geht's auch ein bischen preiswerter, aber dann wohl nicht so universell... 
Lieferung komplett mit Software-CD ( Freeware und Demos ) 
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